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vaccins contenant des streptocoques. 

Il nejaat donc jamais vacciner de génisse à bras, car 
rexamen bactériologique n’ayant pas été fait, on peut ino^ 


caler des streptocoques, (érysipèle, etc.), 
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2".- DÂISGKU UINOGtLER UN 1>110DÜ1T INERTE 

Le danger le plus grand de la vaccination de génisse À 
bras est celai d’inoculer un produit inerte^ ne vaccinant 

La virulencedu vaccin est variabled'an animal àLautre. 
Beaucoup de vaccins sont inertes ou presque inertes. Cela a 









LA VACCINATION DE GÉNISSE A BRAS EST UN 
PROCÉDÉ ANTISCIENTIFIQUE 


















ne sait ce qu'on fait, on marche à taveuglelte; tandis que 
lorsqu’on prépare le vaccin d’une façon scientifique, lors- 

lorsquon l’essaie cliniquement, on rejette celai qui est 
dangereux et on ne conserve que celai qui prései've de 
la variole et n’expose à aucun danger. C’est pourquoi un 
gouvernement soucieux de la santé publique devrait inter- 








